CERTlgaz / SURVEILLANCE 


Surveillance 


APPROBATION DE SYSTEME D’ASSURANCE QUALITE 


(APPROVAL OF QUALITY SYSTEM) 


KALİTE SİSTEMİNİN ONAYI 
ASSURANCE DE LA QUALITE DU PROCEDE DE FABRICATION / MODULE D 


(QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS / 
MODULE D) 


ÜRETİM PROSESİNİNKALİTE GÜVENCESİ 
(paragraphe 3 — Annexe III du Règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz) 
(paragraph 3 — Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426) 
Paragraf 3-EKIII «Gaz Yakan Cihazlar» 2016/426/AB Yönetmeliği 


Numéro : A.Q.F.148 (rèv. 11) 


Number /Numara : 


CERTIGAZ (numéro d'identification 1312), après examen et évaluation du système d'assurance qualité mis en 
place 

CEÉRTIGAZ (identification number 1312), after inspection and evaluation of the quality system applied 

1312 kimlik numarasıyla CERTIGAZ,denetim ve Kalite sisteminin değerlendirmesi sonucunda 


- par/Üretici : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET AS 
Sahabettin Bilgisu Caddesi. 41480 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi ,Gebze 
KOCAELI - TURKEY 


- Dans son usine de : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET AS 
in its factory located in /üretim adresinde: Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İmes Sanayi Sitesi 
Esenşehir Mah. 3.Cadde No:2 34760 Umraniye 
İSTANBUL TURKEY 
- Pour la fabrication des appareils : 
for production of the appliances : Combi boilers, Professional rooftops 


Belirtilen cihazların üretimi: Kombiler, Pofesyonel amaçlı Tavan Isıtıcıları 


- En conformité respectivement avec les types décrits dans les certificats : 
respectively in conformity with types described in certificates/Sertifikalarda belirtilen tiplerle uygundur : 


0086CL136 - 0694BU3121 - 1312CQ6111 - 1312CR6123 —- 1312CT6276 - 1312DL6438 


- approuve ce système. 
approves this system./Bu sistemi onaylar. 


La validité de cette approbation est de 12 mois à compter de la date du dernier audit, 
réalisé le 24 septembre 2021, sous réserve de contrôles. / The validity of this approval is 12 months from the date of the last audit 
performed Bu onayın geçerlilik süresi son denetim tarihinden itibaren 12 ay dir. 
Toute reproduction de ce document doit l’être dans son intégralité. Reproduction of this document must be in full. 
cofrac Puteaux le 4 octobre 2021 
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